LNDD 


ENREGISTREMENT 


Codification : E-TE-05 A 
Version : B 
Date: 22/08/2005 
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TRACABILITE DES FLACONS A ET B 


N° de Serie : 178/07 
Receptio n et Stockage avant enregistrement (si necessaire): 


Reception par 


V21 


Date et Heure 


20/07/06 a 2 Ih35 


Stockage 


Heure 


Stockage apres enregistrement : 


Fiacons 


Entreposes par 


V21 


V21 


Date et Heure 


20/07/2006 -22hl 5 


20/07/2006 -22hl 5 


Lieu 


CH.FR.1 (+4°C) 


CH.FR3 (-20°C) 


Chaine de possession des fiacons A; 


Echantillon 995474 


Date 


21/07/2006 -7h25 


21/07/2006 -8hl0 


21/07/2006 -9hl0 
Miseentuben ! 


Code operateur 


44 


44 


21/07/2006 -09H25 


22/07/2006 -09h05 


22/07/2006- 10h50 


22/07/2006 -llh20 


19 


19 


18 


Localisation 


Salle 107 


SaUe 107 


Salle 006 


CH.FR.1 (+4°C) 


18 


22/07/2006 - 12h45 


23/07/2006 - 14h30 


23/07/2006- 15h00 


23/07/2006- 17h00 


24/07/2006 -08h20 


49 


18 


28 


28 


28 


18 


S. 103 (ambiant) 


S. 103 (ambiant) 


S. 104 (ambiant) 


CH.FR.1 (+4°C) 


S. 103 (ambiant) 


S. 103 (ambiant) 


CH.FR1 (+4°C) 


CH.FR5 (-20°C) 


Raison du transfert 


Destockage pour mise en tube EPO 


Mise en tube EPO 


Mises en tube pour : 

ES02/ES02C - BBS/EPH 

ES03 - CD 

ES03B-LCH 

ES04/ES05-H/MS2 

ES06-IMMUNO 

ES08B - COLORIMETRIE 


Stockage 


Mise a l'ambiant 


Mise en tube pour la confirmation T/E 


Mise en tube pour la confirmation IRMS 


Stockage 


Mise a l'ambiant 


Re- Mise en tube pour la confirmation T/E 


Stockage 


Stockage 


Cet enregistrement est a conserver dans le dossier de la s6rie s'iln'yapas depositifou dans le dossier positif. 
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